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Schaltteilliste 

zum Aufsatzbandgerät „Toni“ 


Kenn¬ 

zeichen 

Benennung 

Sach-Nr, 

elektr. Werte 
u. Bemerkungen 

C 1 

Schaltteiie in Chassis^ 

Kf-Liiiput 

zollst. 8433.007—01091 

1000/20/125 Ko S 2046 


C2 

Kf-Nacktwickel 

1000/20/500 Ko S 2047 


C 3 

Papierkondensator 

1 X 250 DIN 41166 


C4 

Kf-Nacktwickel 

5000/20/500 Ko S 2047 

Lieferant r 

C5 

Kf-Nacktwickei 

5000/20/500 Ko S 2047 

Kondensatoren* 
werk Gera 

C6 

Kf-Nacktwickel 

1000/20/500 Ko S 2047 


C7 

Kf-Nacktwickel 

1000/20/500 Ko S 2047 


C8 

Kf-Nacktwickel i 

5000/20/500 Ko S 2047 


C9 

Kf-Nacktwickel 

5000/20/500 Ko S 2047 ' 


C 10 

Papierkondensator 

0,05/500 DIN 41161 


C 11 

Papierkondensator 

0,1/500 DIN 41166 


C 12 

Keramikkondensator 

400 pF 10/4 F Co 

1 Lieferant: 

C13 

Keramikkondensator 

1000 pF 10/8 F Co 

> VEB Keramische 

J Werke Hermsdorf 

CU 

Papi e rkon de n sato r 

0,01/500DIN41161 


C15 

AbgSeichkondensator 

3061.501 — 00012 


CU 

Keramikkondensator 

200 pF 10/4 F Co 

^ Lieferant: 

C 17 

! Keramikkondensator 

10 pF 10/4 F Co 

[ VEB Keramische 

J Werke Hermsdorf 

W 1 

Schichtwiderstand 

50 kü5 DIN 41401 


W 2 

Schichtwiderstand 

200 kti5 DIN 41401 


W 3 

Schichtwiderstand 

50012 5 DIN 41401 


W4 

Sch ic htwi derstan d 

I 1 Mli5 DIN 41401 


W 5 

Schichtwiderstand 

20 k 12 5 DIN 41401 

1 



Auifeat2:bandgei-ät „Toni“ / VEB Femmeldewerk Beipzijg 


















Kenn¬ 

zeichen 

Benennung 

1 

I Sach-Nr. 

! elektn Werte 

u. Bemerkungen 

W 6 

Schichtwiderstand 

so k£2 5 DIN 41 401 


W 7 

Schichtwiderstand 

300 k0 5 DIN 41401 


W 8 

Schichtwiderstand 

200 k« 5 DIN 41401 

1 

W 9 

Schichtwiderstand 

70 kÜ 5 DIN 41 401 


W 10 

Schichtwiderstand 

500 kQ 5 DIN 41401 


W 11 

Schichtwiderstand 

800 fiS DIN 41401 

! 

W 12 

Schichtwiderstand 

50 kD 5 DIN 41401 


W 13 

Schichtwiderstand 

160 kn 5 DIN 41 401 


W 14 

Schichtwiderstand 

1 Mfi 5 DIN 41 401 


W 15 

Sc h ichtwi derstan d 

1 kil 5 DIN 41 401 


W 16 

Schichtwiderstand 

100 kQ5 DIN 41 401 

! 

W 17 

Schichtwiderstand 

300 5 DIN 41401 

1 

W 18 

Sch ichtwiderstand 

20 kQ 5 DIN 41401 

[ 

W 19 

Schichtwiderstand 

60 k£i5 DIN 41401 


W 20 

Schichtwiderstand 

50 kQ 5 DIN 41401 


W21 

Einsteljregler 

504—300 kO 

Lieferant: 

VEB Elektro-u. Radio¬ 
zubehör Dorfhain 

Rö 1 

Röhre 

ECC 81 


Rö 2 

Röhre 

ECC 81 


St 1 

Stecker 

3050.170—00001 


St 2 

Stecker für Ton¬ 
abnehmer 

3050.172—02001 

■ 

St 3 , 

St 4 

Stecker für Laut¬ 
sprecher 

3050.172—02002 

siehe Wahlweise 

i“"’ 

Dr 1 

Drossel 

8433.007—01065 (—) 

Bv 

Oszl . 

Spule 

8433.007—01083 (—) 

i 

Bv 


t 


Aufsatzbandgerät j,Tonl“ / VEB FernmeJdewerk Leipzig 


























Kenn¬ 

zeichen 

Benennung 

Sach-Nr. 

elektr. Werte 
u. Bemerkungen 

Hk 

Hörkopf 

8441.003—10001 Ez 

Lieferant: 

Funkwerk Leipzig 

Sk 

Sprechkopf 

6441.002—10001 Ez 

Lieferant: 

Funkwerk Leipzig 

Lk 

[ Lösch köpf 

8441.004—10001 Ez 

Lieferant: 

Funkwerk Leipzig 

Gl 1 

Glimmlampe, vollst. 

8433.007-^01080 

mit Stückliste 

Sch 1 

Schaltebene 

8433.007—02070 


Hü 3 

Kupplungshülse, vollst. 

8433.007—01077 

mit Stückliste 


Schaltteile in Netzteil (’ 

roni) 8433.007—01040 


C 18 

Elyt-Kondensator 

A 16/500 Ko M 723 


C 19 

Elyt- Kon den sato r 

A 16/500 Ko M 723 


C 20 

Elyt-Kon den sato r 

A 16/500 Ko M 723 


W 23 

Drahtdreh widerstand 

100A1 DIN 41469 


W 24 

Schichtwiderstand 

10 kti5 DIN 41403 


W 25 

I 

D rahtwide rsta n d 

3060.004—02004 


Tr1 

Trafo (Netz) 

8433.007—01034 (—) 

mit Bv 

Si 1 

I 

i 

; 

Sch melzeinsQtz 

I 

F 0,25/250 DIN 41 571 



Aufsatz banc3^erät „Toni^* / VEB Femnneldew^ric Leipzig 


















Kenn¬ 

zeichen 

Benennung 

— 

1 Sach-Nr. 

elektr, Werte 
u, Bemerkungen 

St 5 

iKA-Stecker 

Best.-Nr. 2221,2 { 

Lieferant; VEB- 



~ I 

Elektroinstallqtton 
Oberlind WB IKA 
Sonneberg fl 

Hü 1 

Röhrenfassung, kompL 

3051,007-^00001 

mit Stückliste 

Hü 2 

Buchse 

4782—502—0112 


Gri 

Selengleichrichter 

3081.001 —02011 


Gr 2 

Selengleichrichter 

3081.001—02011 


Gr 3 

Selengleichrjchter 

3081.001 —02011 


Gr 4 

Selengleichrichter 

3081,001 -^2011 


S 3 

Schalter 

3053,100—00001 


S 2 

Um sch alt platte 

8433,007-^01020] 

mit Stückliste 


Wahlweise A 

lusfüh ru ng 

i 

St 2 

Bananenstecker 

3050,169—02003 * 


St 3 

Bananenstecker 

3050,169—02002 


St 4 

Bananenstecker 

3050.169—02001 



Aufsatzbandgerät „Toni“ f tob Pemmeldewerk Ijeipzig 


m-16-12? Lp 55 













